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MINISTERO DELLA SANITÀ 
DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
Elenco n. 18 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali 
nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3724/R in data 30 gennaio 1962 
È 
n SI s Data Numero Data 
5 FEE DICI DITTA E SEDE di di dichiarazione 
ei serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione | di rinuncia 
z 
i I 
1| Giycartril, 6 fiale x 10 ce.; 6 fiale x 5 cc. (serie) {Industria Chimico Farmaceutico| 3- 5-1956 11.145 29-12-1961 
Zanardi, Bologna, via della! 6- 6-1956 11.145/1 29-12-1961 
Grada, 2 
9| Mirtolio Lecitinato, 6 fiale x 3 cc. è Id. 4-10-1954 8.545 29-12-1961 
Miritolio chinino, 6 fiale x 3 cc. (cat.) 5-10-1955 8.545/B 29-12-1961 
3| Saliodina magnesiaca B1, 6 fiale x 10 cc. Id. 8-11-1950 4.099 29-12-1961 
4i Anatoral di-te-scar Berna, 3 fiale da 0,5-1 e 1 cc., | Ist Sierot. e Vaccin. Svizzero,! 27- 6-1953 7.897 15-12-1961 
fiacone 2 cc.; fiacone 10 cc. Berna (Svizzera), rappresen- 
tato in Italia dall’Ist. Sterot. 
Berna di Como, via Bellin- 
zona, 33 
5| Nervarseno, tavolette 50 g. 0,0008; tavolette 100 Id. 11- 2-1955 9.713 15-12-1961 
g. 0,0008; tavolette 50 g. 0,0005; tavolette 100 
. 0,0005 
6| Scarlatozal, 3 fiale x 0,05 cc.; flacone 10 cc. . Id. 30-11-1951 5.631 15-12-1961 
7| Siero anticarbonchioso Berna, 1 fiala x 10 cc. Id. 2- 5-1955 9.905 15-12-1961 
8| Siero antipestoso Berna, 1 fiala da 10 cc. | Id. 1- 3-1952 6.083 15-12-1961 
9| Vaccino antipestoso Berna, 2 fiale da 0,5 cc. Id. 292- 4-1953 7.655 15-12-1961 
10| Vaccino Chol Tab Berna, 3 fiale da 0,5; 0,5 e 10 cc. Id. 26- 5-1954 8.944 15-12-1961 
11| Vaccino dissenterico misto Berna, 3 fiale da 0,5; Id. 29- 2-1952 5.993 15-12-1961 
1elce. 
12| Vaccino gonococcico, 10 fiale x 1 cc. tipo debole; Id. 12- 8-1952 6.818 15-12-1961 
10 fiale x 1 cc. tipo forte (serie) 
13! Vaccino melitense Berna polivalente, 6 fiale x 1 Id. 6- 5-1955 9.979 15-12-1961 
ce.; 10 fiale x 1 cc. 
14 Vaccino pneumococcico Berna, 10 fiale x 1 cc.; Id. 20- 6-1952 6.645 15-12-1961 
5 fiale x 1 cc. 
15| Vaccino Ponndorf A. Berna, astuccio da 1, 3 e 6 Id. 18- 4-1952 6.331 15-12-196 
capillari i 
16) Vaccino stafilococcico, fiale 10 x 1 cc. da 50 a 500 Id. 1- 3-1952 6.081 15-12-1961 
milioni; fiale 5 x 1<cc. da 100 a 1000 milioni 
17) Rumifol F. (uso veterinario) 1 fiala da 5 cc. iniet-| Farmaceutici Gellini, Apritia! 27- 8-1959 2.459 19-12-1961 
tabile (Latina), via Nettunense chi- 
lometro 20,3 
18| Ansolysen, 20 discoidi da mg. 40 ° 0. .|Laboratori Italo-Americani, A-| 26- 1-1961 11.516 21-12-1961 
prilia (Latina) 
19| Ansolysen, 20 discoidi da mg. 100 (serie) . . . Id. 26- 1-1961 | 11.516/1 21-12-1961 
20 Pathocil, 12 discoidi da mg. 260 (serie) i Id. 5- 1-1961 18.183/1 21-12-1961 
91} Pathocil, polvere g. 34,84 sosp. estemp. (cat.) Id. 5- 1-1961 | 18.183/A 21-12-1961 
22) Widase (uso veterinanio), 1 fialetta da 150 U. Tur-| Wyeth Lab. Div. American) 31- 1-1961 4.733/A 21-12-1961 
bid. + 1 fiala da 1 cc. solvente (cat.) Corp., ‘Philadelphia (USA), 
rappresentata in Italia dalla 
ditta Laboratori Italo-Ameri- 
cani di Aprilia (Latina) 
23| Eptarson 10 fiale x 2 ce.; 10 fiale x 1 cc. (serie) | Laboratorio del Sedipnol Lucca, | 11- 8-1954 9.216 30-12-1961 


via A. Moderni, % 


(tipo forte) 


| 
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n Data Numero Data 
E BEEGIALH e, MPRICIN ALE DITTA E SEDE di di dichiarazione 
de] serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione | di rinuncia 
4 I 
24| Eucalcio Giannini, flacone 180 g. soluzione uso |Laboratorio del Sedipnol Lucca, | 24- 4-1953 7.698 30-12-1961 
orale via A, Moderni, 90 
25 Cardiocanfene stricnina, gocce x 15 cc.; 10 fiale; Ceccarelli. A. & C., Firenze, via] 25- 5-1946 446 4- 1-1962 
da 2 cc. G. Caponsacchi, 31 
26| Etiliodina B1, 5 fiale x 10 cc. (serie cat,) Ia. 3- 9-1955 794/A 4- 1-1962 
27| Polibeta Bi12, 5 fiale x 2 cc. (cat.) A Id. 4-10-1955 10.198/A 4- 1-1962 
28 Gluzivit (già Zimocalcina), 30 compresse Pagni Raffaello, Istituto Farma-| 29-12-1953 8.493 20-12-1961 
co Biologico, Firenze, via 
V. da Bistkci, 4 
29| Neurotrofina Pagni, 10 fiale x 2 cc. iodarsenicale Id. 24-11-1953 8.537 20-12-1961 
(cat.); flacone 125 cc. iodarsenicale (cat.); 10 fia- 
le x £ cc. iodata (cat.); flacone 125 ce. iodata 
(cat.); 10 fiale x 2 ce. iodobromata (cat.); flacone 
125 cc. iodobromata (cat.); 10 fiale x 2 ce. arse- 
nicale (cat.);: fiacone 125 ce. arsenicale (cat.) 
80| Pulmochinidrolo Pagni, 3 fiale x 1 cc. intram. per Id. 14- 6-1951 4.995 20-12-1961 
bambini 
31| Diacanfol con stricnina, 10 fiale x 2 cc. (cat.) Farmaceutici dott. Ferrini Fi-| 2- 5-1958 13.677/F 24-11-1961 
renze, via Pisana, 53 
32) Diacanfol con stricnina, gocce x 20 cc. (cat.) Id. 2- 5-1958 13.677/G | 24-11-1961 
33! Aflogina, 30 compresse Picci & Mantovani S.r.l., Fi-| 22- 7-1959 15.309 30-12-1961 
renze, via V. Bellini, 17 
ga) Roldocynara, 30 discoidi confettati Id. 5- 8-1957 12.780 30-12-1961 
35] Dipacavit, 50 confetti da g 0,40 Id. 7-10-1955 | 10.427 30-12-1961 
36, Jodostenyl, 10 fiale x 2 cc. Id. 26- 3-1958 | 13.666 30-12-1961 
87| Neurogenol, 10 fiale x 2 cc. t. semplice; fiacone Id. 8- 4-1954 8.813 30-12-1961 
140 g. sciroppo t. semplice (cat.); 10 fiale x 2 
cc. stricnina (cat.); flac. 140 g. sciroppo stricni- 
na (cat.) 
38| Docigram 1000, flac. multidose 5 cc. mg. 200 x cc.! Spemsa Specialità Med., Firen-| 2- 8-1958 | 14.176 25-10-1961 
ze, via Daute da Castiglio-| 
ne, 7 | 
39! Docigram 1000, fiac. 3 ec da 1000 meg. x ce.; flac Id. i 2- 8-1958  14.176/1 25-10-1961 
' 5 ce. da, 1000 mes. x co. | 
40| Eudvcviv Balucco, 5 fiale da 2 cc.; 5 fiale da 5 cc.| Balacco Antonio, Genova, via| 26-10-1951 | 5.508 8-11-1562 
(serie); 3 fiale da 10 cc. (serie) G. Bertora, 2-3 
41! Vitamina B1 Farge, 3 fiale x 2 cc. da 30 mg. (se-| FARGE Farm. Genovesi, Ge-!| 16- 4-1953 7.612 9- 1-1962 
rie); 830 compresse da mg. 3 (cat.) nova, via Tortona, 12 
492| Vitamina C Farge, 30 compresse da mg. 50 (cat.) Id. 31-10-1952 7.224 9- 1-1962 
43: Vitamina D2 Farge, fiale 2 x 2 cc. 500.000 VI ale. Id. 15-10-1952 7.170 9- 1-1962 
(serie); fiale 2 x 2 ce. 500.000 UI ol. (serie cat.): 
fiala 1 x 2 cc. 800.000 UI alc. (serie); fiala 
1 x 2 cc. 800.000 DUI oi. {serie cat.) 
44| Tiamina, 3 fiale x 2 cc. da 20 mg.; 2 fiale x 2 cc.| Istituto Biochimico Ligure LI-| 29- 2-1952 5.990 6-12-1961 
da 50 mg. (serie) GUS S.p.A., Genova, via San 
Martino, 27 
451 Fluorofen, 6 fiale x 1 cc. da 25 mg. (cat.) Savio Istituto Biochimico Na-| 5- 2-1960 | 15.325/A | 20-12-1961 
zionale, Genova Nervi, via del 
Commercio, 46 
46, l"luorofen, 10 compresse da 25 mg. (serie) Id. 8-10-1959 | 15.325/1 20-12-1961 
47| Fluorofen, 10 compresse da 50 mg. (serie) Id. 8-10-1959 15.325/2 20-12-1961 
48| Jecolipina, 10 fiale x 2 cc. t. normale; 10 fiale x 2 Id. 15- 2-1951 4.488 20-12-1961 
cc. t. forte (serie) 
49| Minosulfa, flacone 100 cc. sciroppo (cat.) Id. 7- 3-1960 | 14.070/B | 20-12-1961 
50] Cepalium, 30 compresse S.I.A.M. Genova Quinto, via Ni-| 20-11-1950 4.102 27-12-1961 
colini, 4 
51 Nitralfa, 65 compresse Id. 23- 8-1951 5.262 27-12-1961 
52) Bitamina, flacone g. 200 sciroppo SMEA, E. Boselli S.r.l.,, Géno-| 20-11-1956 11.617 29-11-1961 
| 4 va Bogliasco, via Pontiroli, # 
53: Collirio isotonico alla pilocarpina etilmorfina, fla- Id. 28- 5-1950 3.416 29-11-1961 
cone 10 g. 
54| Collirio Smea pomata alla pilocarpina 2%, tubet- Id. 30- 3-1956 4.897/A | 29-11-1961 
to g. 5 (cat.) 
551 Collîrio isotonico al solfato. di zinco, flacone 10: Id. 17- 4-1950 3.156 29-11-1961 
ce 
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88. Gamma globulina umana, 1 fiala da 2 cc.; 1 fiala| Hyland Labs, Los Angeles 


! Novocilline sodica, flacone 200.000 UI (cat.); 


5! Cibazol, 20 compresse g. 0,50... + +». è 0 è 


SPECIALITÀ MEDICINALI 
serie, categorie e confezioni 


Collirio oleoso eserina etilmorfina, flacone 10 £. 
(cat.) 


; Collirio Smea pomata atropina 1%, tubo g. 5 ‘cat.) 
i Preumon chinino Smea, 5 fiale x 1 cc. bambini 


(cat.}; 5 fiale x 2 ce. adulti (serie cat.) 
Pomata Argirolo tipo A al 5%, tubetto 5 (cat.) 
Pomata Argirolo tipo B al 2%, tubetto 5 (cat.) 
Pomata oftalmica Albargolo Smea, tubo 8g. 5 (cat.) 


Pomata oftalmica Sulfargolo Smea, tubo g. 3 
(categoria) 


o 
D- 
ea 
5» 


Rinosulfo penicillin, flacone 5 £. 
Neocajod, 3 fiale x 5 cc. 


‘ Wormal (uso veterinario) 10.000 pastiglie g. L4. 


Wormal (uso veterinario) granulare da g. 140 - 
kg. 2,215; kg. 11,825 e kg. 43,350 (cat.) 


Iodarson calcico con noce vomica, flacone 180 g. 
sciroppo (cat.) 


Novocilline, flacone 1.500.000 UI . . +. + + è) 


fla- 
cone 500.000 (serie cat.) 


Novocilline Stabile, fiacone 400.000 UI (cat.) . 
Panuflu, 4 compresse delie Salta No, e ce 


2! Solcomycine, flacone 400.000 U + solvente g. 1 


(serie) 


3. Solcomycine, flacone 400.000 U + solvente g. 0,25 


(serie) 


Tetracor semplice, 10 compresse g. 0,40... 


Dial, 12 compresse; 5 fiale x 2 cc. (cat.) . +» 
Dichloren, 5 fiale e 10 fiale da 5 mg. si ell 
Elkosin, 20 compresse g. 0,50; 5 fiale x 5 cc. (cat.) 
Esidron, 5 e 20 fiale x 2 cc. g. 0,14 


Eticiclina, 30 compresse mg. 0,05; 30 compresse 
mg. 0,01 (serie) 


Pendiomid, 5 fiale x 2 cc. da 100 m2. ., . + 
Perdiomid, gocce 20 cc. al 20% (cat.) ne 


Privina Gel, unguento tubo g. 20 al 0,5 per mille 
(cat.) 


Prolkliman, 40 confetti , . ‘ Vola 
Protandren, 30 compresse sublinguali mg. 25. 
Sistomensina, 40 confetti; 5 e 20 fiale x 1 cc. (cat.) 


Magnesia ossidrata effervescente calcica, g. 75 dol- 
cificata aromat. (cat.); g. 75 tipo Idriz (cat.); 
&. 75 dolciticata senza aroma (cat.) 


da 10 cc. 


lifornia (USA), rappresentata 
in Italia dalla ditta Farber 
Ref S.p.A. di Milano, via Im- 
peria, 35 


Data Numero 
DITTA E SEDE di di 
registrazione | registraziono 
SMEA, EF. Boselli S.r.l, Geno-! 19- 4-1952 4.120 
va Bogliasco, via Pontiroli, 6 
Id. 27- 3-1956 3.415/A 
Id. 1- 8-1955 10.093/A 
1a, 29- 3-1956 4.962/A 
Id. 23- 6-1956 4.962/B 
Id. 30- 3-1956 5.473/A 
19, 30- 3-1956 5.483/A 
Id. 16- 2-1952 5.965 
Tempelbof Preuss & Temmler,i 11- 9-1953 8.089 
Berliu-Tempelhof (Germania), 
rappresentata in Italia dalla 
ditta Zilliken & Co., Genova, 
via Caffaro, 9-2 
Salsbury's Lab., Charles City;| 15- 4-1958 | 193-686 
Towa (USA'. rappresentata in 
Italia dalla ditta Acisp Bio- 
kena di Camnago (Milano), 
corso Italia, 21 
Id, 15- 4-1958 13.686/A 
Benros Medicinali S.r.1., Mila-} 28- 8-1950 3.827 
no, via Petrarca, 24 
Chinoin S.p.A., Milano, via Gia-| 24- 1-1951 4.379 
como Zanella, 3 
Id. 12- 9-1952 4.379/B 
Id. 31- 5-1955 4.379/D 
Id, 23- 9-1949 2.353 
8-11-1950 
Id, 8- 9-1954 9.268 
Id, 23- 3-1955 9.268/A 
î Td, 16- 8-1950 | 1.629 
.| Ciba Industria Chimica S.p.A.,| 65-10-1943 32 
Milano, viale Premuda, 23 
Id. 3- 7-1951 5.065 
Id. 11-12-1950 4.281 
Id, 16- 5-1950 3.345 
Id. 8-11-1951 5.392 
Id. 29-12-1949 2.789 
Id, 18- 6-1952 6.638 
Id. 7-11-1953 6.638/A 
Id. 11-12-1950 6/A 
Id, 18-12-1950 4.270 
Id. 16- 2-1953 7.467 
Id. 5-10-1951 5.191 
Carlo Erba S.p.A., Milano, via! 26- 8-1950 3.821 
C. Imbonati, 24 
Ca-| 9- 8-1960 17.575 


Data 
dichiarazicne 
di rinuucia 


Ce) 


29-11-1961 


29-11-1961 
29-11-1961 


29-11-1961 
29-11-1961 
29-11-1961 
29-11-1961 


29-11-1961 
18- 8-1961 


13- 6-1961 


13- 6-1961 


2- 9-1961 


19-12-1961 


19-12-1961 


19-12-1961 
19-12-1961 


19-12-1961 
19-12-1961 


19-12-1961 
19-12-1961 


19-12-1961 
19-12-1961 
19-12-1961 
19-12-1961 
19-12-1961 


19-12-1961 
19-12-1961 
19-12-1961 


19-12-1961 
19-12-1961 
19-12-1961 
29-12-1961 


20-12-1961 
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ei 

tel pis ini î ca Data Numero Data 

5 PERLE TA MEDICEA DITTA E SEDE di di dichiarazione 

v serie, categorie e confezioni regi-trazione ' registrazione | di rinuncia 

14 

89 Idrocloruro di efedrina, 25 compresse g. 0,125 . Farber Ref S.p.A., Milano, via] 5- 2-1960 596 19-12-1961 
Î Imperia, 35 

90' Penicillina cristaltizata G sodica, fiacone 200.000 UÌ Id. 25-10-1954 9.490 20-12-1961 

91: Rinofar, pomata endonasale tubo 15 3. Id. 1- 2-1958 | 13.550 20-12-1961 
d: Solfato di efedrina, 25 compresse Id. 23- 1-1960 624 20-12-1961 

93; Zricanfol bismuto, 3 Bale x 2 co. a Roi 8 Id. 9-12-1960 12.708 20-12-1961 

94 Vitamina A e D, 25 compresse , ictaii Va Id, 12-12-1959 945 20-12-1961 


95| Frenans, 25 cheratoidi da g. 0,60. . +... Farmacosmici S.p.A., Milano, | 30-10-1957 13.160 27-12-1961 


via Donadone, 12 


e tttnm___—__—__— o_o ____ |] Tr 


96| Rabam, 25 compresse me. 100... +. 00. Id. 19- 9-1957 13.003 27-12-1961 
97) Tetrajodio, 10 fiale x 2 ce. = bl lar Id. 8- 2-1947 589 27-12-1961 
ogl Vitar sencalcio, fiacone g. 100... +... Id. 1-10-1949 2.491 27-12-1961 
99 Berzoguaiacolo, fiacone 180 g. . È + .|Farmacotecenica Italiana, Mi-| 30-11-1954 9.220 30-12-1961 
lano, via Bellotti, 8 
1001 Calciofosfene Optim, 12 fiale x 1 cc. 19 grado; Id. 5- 4-1954 8.820 30-12-1961 
12 fiale x 1 cc. 20° grado (serie) | 
101 Mertoformio, 30 pastiglie (cat.) . . +... Id. 30- 6-1954 9.089/A | 30-12-1961 
20- 8-1959 
102! Metafosfina Optim, 12 Bale x 1 ec. 1° grado; 12 Id. 12- 3-1952 6.100 | 30-12-1961 
fiale x 1 cu. R° grado (serie); flacone gocce | 
£. 25 (cat.) 
303; 4pricor, 5 fiale x 2 cc. (cat.) . . ae, . | Istituto Chemioterapico Italiano | 22- 4-1960 16.901/A | 15-12-1961 
S.p.A., Milano, via Crocefis- 
so, 12 
104] Arsolvin, 5 fiale Xx 2 ce. (serie); 3 fiale x 5 ce. Id. 3-10-1949 2.209 15-12-1961 
{serie) 
105' Benzofosfan 1.C.1., 12 fiale x 1 ce. normale (se- Id. 1- 8-1951 | 65.221 15-12-1961 
rie); 10 fiale x 1 cer raff. (serie) 
106! Cajote L.C.I., SG compresse cea n 1a, | como| 20 18-12-1961 
107) Caprit, © fitie x 5 us. vai.) sfata | Id. 7- 3-1958 13.268/A | 15-12-1961 
308| Caprit, 5 supposte (cat.) ; 1d., 7- 3-1958 13.268/B | 15-12-1961 
109’ Corticoici complero, 5 supposte g. 3 (serie cat.) Id. 8- 9-1954 2.378/B | 15-12-1961 
110! Euteoici, 3 fiale x 1 ce. da 2 mg. ld. 2-12-1949 2.712 15-12-1961 
111] Microtan guanidina, 18 compresse g. 0,00; 18 com- Id. 28- 3-1949 1.887 15-12-1961 
presse g. 0,5 serie) 
112| Microtan, tetra I.C.I., 3 fiale x 5 cc. al 20% Id. 10- 5-1950 3.020 15-12-1961 
113| Microtan tetra I.C.I., 18 compresse g. 0,25 (serie) Id. 26- 7-1955 3.020/B | 15-12-1961 
134] Microtan tiazolo, 3 fiale x 5 ce.; £. 5 polvere insuf- Id. 12- 7-1949 2.178 15-12-1961 
fiatoria (cat.); g. 20 pomata 
115| Microtan tiazolo non metilato, 18 compresse 8. 0,85 Id. 12- 7-1949 2.178/A| 15-12-1961 
(cat.); 10-18 compresse g. 0,50 (serie cat.); 3 fia- 
le x 5 ce. ai 20% (cat.) 
116! Neo I.C.I., polvere uso endovenoso, 1 fiala da Id. ‘26- 3-1958 13.453/2 15-12-1961 
4. 0,20 (serie) 
117) Neo I.C.1., polvere uso endovenoso, 1 fiala da 1d. 26- 3-1958 13.453/7 15-12-1961 
0,90 £. (serie) 
118; Neo F.C.I., polvere uso endovenoso, 6 fiale x g. 0,15; Id. 26- 3-1958 13.453/8 | 15-12-1961 
0,30; 0,15; 0,45 e 0,60 per adulii (serie) 
119, Neo I.C.I., poivere uso endovenoso, 6 fiale x g. 0,05; Id, 26- 3-1958 13.453/9 15-12-1961 
0,08; 0,10; 0,12; 0,15 .e 0,20 bambini (serie) 
120; Neojodo LC.I., polvere 1 fiala g. 0,25; polvere Id. 12- 2-1958 2.485 15-12-1961 
1 fiala g. 0,50 (serie); polvere fiala 2. 0,73 (serie: 12- 2-1958 2.485/1 
polvere 1 fiala g. 1 (serie); soluzione 1 fiala 12- 2-1958 2.485/2 
g. 0,25 (cat.); soluzione 1 fiala g. 0,50 (cat.;; 12- 2-1958 2.485;3 
soluzione 1 fiala g. 0,75 (cat.;; soluzione 1 fiala 12- 2-1958 2.485/A 
E. 1 (cat.) 2 fiale g. 0,25 + 3 fiale g. 0,30 (cat.) 12- 2-1958 2.485/B 
12- 2-1958 2.485:C 
12- 2-1958 2.485/D 
12- 2-1958 2.485/E 
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Le] SPECIALI  DICIN at - è 
5 SPECIALIT TMEDICESAEI DITTA È SEDE di di di hiarazione 
n erre, categorie e confezioni rezistrazione ! registrazione | di rinuncia 
v 
121; Optimot, collirio fiacone 20 cc. è È Celia Istituto Cheminteran co Italia-. L1- 4-1951 4.728 15-12-1961 


no S.p.A, Milano, via Cruce- 
fisso, 12 

122; Sin Bios vitamina B, 3 fiale x 1 ce. da 10 my. id. 6- 9-1949 2.230 15-12-1961 
i (cat. forte) 


123: Sin Estro I.C.H., 5 fiale x 1 cc. (cat.}; pomata Ha. 31- 1-1946 353 15-12-1961 
20-g. (cat., 
124! sin Estrol LC.I, 5 fiale x 1 cet. forte (cat); Id. 1- 9-1950 353,A | 15-12-1961 
<< 5 fiale x 2 ce. t. urto (serie cat.) 
125. Sin Esfrol T.C.I., 5 fiale x 1 ec. superforte (cat - Id. 3-10-1951 353,B | 15-12-1961 
126; Tibitaù, 5) discoidi (cat.) 1a. 8-11-1952 7.244 15-12-1981 
127; Vi Ci Sin, 25 confetti ing. 200 fcat.) È ld. 26- 5-1954 314,C 15-12-1961 
128! Diuretolo Ita, 25 compresse - Istituto “Ferapeutico Ambrosia-, 31- 5-1947 12.537 22-12-1961 
no, Milano, via Ampère, 43 
129; Iaglucina, 8 compresse mg. 20 {serie ped.) Td. 20-12-1960 16.564,1 22-12-1961 
21- 2-1961 
130) Biopaidina, fiacone 180 g. sciroppo Latronico Vincenzo, Milano, via| 4- 5-1957 12-483 29-12-1961 
} Strambio, 25 
131| -Arsenoferro B1I2 Limas, 10 fiale x 2 ce. 1° grado! Limas S.p.A. Milano, via Bac-| 22-11-1954 8.737 29- 12-1961 
(cat.); 10 flale x 2 ce. 2° grado (serie cat.) chiglione, 16 
132| 4sacerina Elixir, flacone 110 gs. Id. 24-10-1956 11.619 20-12-1961 
133; Isacerina, 20 confetti {cat.) ld. 24-10-1956 11.619, A | 29-12-1961 
134; Neo balsa con chinina, 10 fiale x 2 cc. 1° gra Id. 13- 8-1956 11.473,C | 29-12-1961 
do (cat.) 
135 Neo balsal con chinina, 10 fiale x 2 cc. 29 gra- Id. 13- 8-1956 11.473 D | 29-12-1961 
do ‘serie) 
136 Zicalcio, flacone 120 g. elixir feat.) ; DA 1- 4-1952 6.242 29-12-1961 
197! Sulfadone tifi, fiacone 050 ce. seiroppo (cat.) Estituto Luso Farmaro d’Italia, 19- 2-1960 15.752,B | 27-12-1961 
S.r.1., Milano, via Carnia, 28 
138! Microcortina, 3 fiala x 3 ce. da 10 mg. . . +. Laboratorio Ormoterapiro Na-| 27-12-1949 2.748 15-12-1961 
| zionale, Milauo, via De Sane- 
tis, 73 
199: Microlutina, 3 fale x 3 ce. da 10 mg. È ld, 23-12-1949 2.749 15-12-1961 
140! Microsierene, 3 fiale x 3 ce. da 10 mg.::3 fiale x 3 Id. 22-12-1949 2.750 15-12-1961 
ce. da 25 my. (serie) 
14} 4smatvit, soluzione atomizzazioni, fiacone 5 €ce.! Manzoni A. & C. S.p.A., Mila-! 7-10-1950 3.987 27-12-1961 
i no, via Agnello, 12 
142! Idro e Manzoni, 3 fiale x 5 ce. da 100 mg. . rd. 17- 1-1953 7.400 | 27-12-1961 
143! Policalcico Manzoni, flacone 200 ce. ld. 20- 1-1951 4.399 27-12-1961 
144| Pomata alla gramicidina, tubetto 5 g. uso ofta! Hd. 5-11-1951 3.149,A | 27-12-1961 
mico {cat.) 
145! Sciroppo Derbcey, flacone 159 ce. sciroppo , Ju. 22- 6-1951 4.920 27-12-1961 
146. Thyreocil, 50 compresse g. 0,10 Id. 14- 2-1951 4.462 27 12-1961 
147! Androgyl, 1 fiala x 2 cc. sr 46 Maestretti Lab. Faim., S.p.A.,| 30-10-1958 14.421 18-12-1961 
Milano, via Gran Sasso, 18 
148 Penirazina Lipio, fac. 300.000 UI + solvente (cat.) Id. 20- 8-1959 14.535/A | 18-12-1961 
149] Redasol, tubo g. 10 pomata dermatologica id. 3- 3-1958 13.646 18-12-1961 
150° Soframicina, flac. nebulizzatore 15 e 7,5 cc. (cat.) Id. 1- 2-1955 9.698;A | 18-12-1961 
29- 1--1959 
151| Testowyl, 10 compresse mg. 25 t. perlinguale . Id. 20- 4-1950 2.299 18-12-1961 
152) Tricromyi, 6 fiale x 2 ce. da 115 mg. (cal.) ; Id. 16- 119659 14.718/A | 18-12-1961 
153! Tripenicillina, tlacone 500.000 UI (serie) ld. 4- 1-1955 7.898;1 | 18-12-1961 
354! Teirafos, 10 fiale x 1,50 ce. (cat.) Malizia A. S.p.A. Milano, via: 23-10-1951 2.360,B | 23-12-1961 
Giacosa, 31 
155 4ntadril, 30 compresse da 150 mg. vieta Maggioni e C S.p.A. Milano,: 15- 7-1949 1.634 20-12-1961 
via G. Colombo, 40 
156| Antadri!, fiacone 160 g. sciroppo icat.) sta ld. 15- 3-1950 1.634/A 20-12-1961 


101, Melitral, 20 capsule da 0,130 3. (Cat.) . +. è è» Ja. 20- 8-1959 15.398/A | 20-12-1961 
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158' Neobicina piruvica, 50 tavolette da g. 0,10; 5 fiale| Maggioni e C. S.p.A., Milano,| 14- 7-1953 7.996 20-12-1961 
da 2,5 cc. x g&. 0,10 (cat.); 50 confetti g. 0,20 via G. Colombo, 40 
(cat. Salicilica) 
159! Steatovit, 40 capsule gelatinose . . . .. 0... 1a. 13- 5-1955 10.011 20-12-1961 
160 Vicorene, 5 fiale x 2 cc.; 20 compresse g. 0,50 (cat.) 1a. 3- 2-1951 4.447 20-12-1961 
161! Vicorene, 2 fiale x 10 ce. (serie)... .. + 1a. 23- 5-1952 4.447/A | 20-12-1961 
162° Vionolio, 6 fiale x 1 CC... +. 0600 +00 Miba S.r.l. Prodotti Chimici ej  8-11-1957 12.937 11-12-1961 
Farmaceutici, Milano, via No- 
vara, 5 i 
163' Vionolio, 6 fiale x 2 cc. (serie) |... .... 14. 8-11-1957 12.937/1 | 11-12-1961 
164! Vionoliochinino, 6 fiale x 2 cc. (cat.) . . ... Id, 8-11-19537 12.937/A | 11-12-1961 
165 Citrato viota, flacone 50 G.. +. 0. +. ++ O.F.A. Officina Farmacoterapi-| 30- 6-1954 9.113 30-12-1961 
ca Ambrosiana, Milano, via 3 
Messina 28-0 
168, Coleftl, 50 pillole SR REINER RE la. 1- 6-1956 11.211 30-12-1961 
167 Magnesia viola bismutata, fiacone 100 g. pol- 10. 9- 5-1956 11.043 30-12-1961 
| vere; busta 15 g. polvere : 
168! Magnesia viola bismutata, 50 compresse &. 0,40 Id. 9- 5-1956 11.043/A | 30-12-1961 
(cat.) . 
169 Purgonte composto dr. Bruno, 3 cialdini 0. + id. 25- 6-1956 11.260 3012-1961 
170° Purgante composto dott. Bruno, polvere g. 0,66 Id. 25- 6-1956 I 11.260/A Î 30-12-1961 
‘cut. 
Fi | | 
17l Unguerin violi anlicrrorroidule, vasetto 45 c.. ld. 30 -ii-1956 | 11.827 | 30-12-1961 
172. 4ntergolo (tipo anterzico), 10 fiale x 2 ce... Ogna Giovanni e Figli, Milano,j 3- 4-1959 14.867 27-12-1961 
I via C. Farini, 63 
173 dirieryolo (ipo belzilcianarnico), 19 fiale x 2 ce. Id. I 3- 4-1959]  14.867/A| 27-12-1961 
cat.) i i Î 
174 [mocitina, 10 tiulo x 100 cr. . Ia. 19- 4-1957 12.457 | 27 12-1961 
175 lodospino, Masone dio LoL. .i id. i 30-11 1956 | 11.901 Î 27-42-1961 
i 
170) Ortiecur, 50 compresse ATA: id. i a5- 91997! 13.033 | 2712 1961 
177' Didrofillina sedativa, 5 fiale x 3 cc. (cat.). . .|OSfa Biofarmaceutici, Milano,| 27- 4-1954 3.923/C | 15-12-1961 
| via G. da Cermenate, 44 8-10-1960 
il 
178: Tonistidina 79, 20 compresse (cat)... ... Id. 18-11-1954 9,578 15-12-1961 
179, Fluoridzin, 1 flat mg. 20 liof. + solvente (cal.) .| Sap Polichimica S.p.A., Milano, . 
p.le Agrippa, 1 8- 6-1960 17.194/A 4- 1-1962 
180' Fluoridrin, 10 compresse mg, 1 {serie cat.) . . . Id. 8- 6-1960 | 17.194/B-1 4- 1-1962 
181 .{cunder, gianulare £. 150... . + + + + + .| Recordati Laboratorio Farmaco-| 17- 8-1950 3.606 27-12-1961 
: logivo S.p.A., Milano, via Ci- 
vitali, 1 
182: Esonium, 40 compresse (cat.) 060.0. +06 ++ Id. 8-10-1953 6.676/A | 27-12-1961 
183! Fenara Isoton, tubo g. 15. LL id, 10-12-1949 2.713 27-12-1961 
184! Insulina, 6 fiale x 1 ce. da 10 UI; 1 fiala x 5 cc. GA 30- 5-1949 1.914 27-12-1961 
da 100 LI (serie); 1 fiala x 5 cc. da 200 VI (se- 
rie); 1 fiala x 5 cc. da 400 LI (serie); 1 fia- 
la x 10 cc. da 400 UI (cat. Istone) ; 
1851 Intracal, 5 fiale x 10 C0..0.0.060006 0606 4 Id. 4- 6-1949 2.030 27-12-1961 
186! Patrovina, 6 fiale x 1,5.00.. 0.0.6 606 1d. 29- 5-1950 3.450 27-12-1961 
187} Reconan Oto, flacone ‘10 ce. (cat.) . 4 la. 6-12-1949 2.161/A | 27-12-1961 
188! Recorcaina, 1 fiala 25 ce. sol. A allo 0,59% (serie); 1a. 29- 3-1951 4.630 | 27-12-1961 
5 fiale 3 cc. sol. H all'8% (serie) 
189' Recorcaina oleosa, 3 fiale x 10 ce. (cat). ., id. 30- 3-1951 4.630/A | 27-12-1961 
190, Sindrenina, flacone 10 cc. (cat.) . dae 1d. 17- 6-1949 2.135 27-12-1961 
191 Tefabaina, 3 fiale x 10 cc. (serie cat)... ,. Id. 17-11-1955 1.970 27-12-1961 
Ì Le 
192. Protocal, flacone g. 55 granulare; 10 ffale x 2 cc.; Rotta Industria Chimica Far-| 30- 3-1950 3.101 4- 1-1962 
(cat.); 6 fiale x 0 cc. (serie cat.); 5 fiale x 10 cc. maceutica S.p.A., Milano, via 
| (serie cat.) Washington, 1 
se Protocal magnesium beta, 10 fiale x 2 cc. (cati); ld. 31- 3-1950 359/A | 4- 1-1962 


6 fiaie x 5 ce. (serie cai.) 
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194. Protofosfin BI valcriana, 10 fiale x 1 ce. (cat.) .| Rotta Industria Chimica Far-| 30- 3-1954 3.318/B | 29-12-1961 
maceutica S.p.A., Milano, via 
Washington, 1 
195! Uzara, 30 compresse ; A toa Id. 28-12-1949 2.785 29-12-1961 
196: Uzaril, 30 compresse g. 0,35 . ld. 13-11-1951 5.553 29-12-1961 
197! Spasmotropina, 12 confetti S.I.A.M., Milano, via G. Dona-| 81- 7-1952 6.810 27-12-1961 
i doni, 12 
198 Colyne Saita (già Colyne Cospem), 10 fiale x 5 £.| Saita Lab. Biofarmac., Milano,! 31- 3-1961 2.722/1 27-12-1961 
uso orale (serie) piazza Dergano, 9 
199] Nicotinamide Saita, 10 fiale x 2 cc. da 30 mg. Id. 1- 6-1956 11 196 28-12-1961 
200 Nicotinamide Saita, 10 fiale x 2 cc. da 109 mg. Id. 1- 6-1956 11 .196/A | 28-12-1961 
(serie) 
201) Sulfazil, 20 compresse da g. 0,50 . ld. 19-10-1957 3.112 27-12-1961 
202; Emulsione lassativa Saita, fiacone 150 g. a Id. 21- 9-1948 1.503 28-12-1961 
203: Brometil, 6 fiale x 2 cc. CR Sigurtà Farmaceutici, Milano,| 10- 8-1951 5.230 9- 1-1962 
via Canova, 19 
204! Cardiorevina, 6 fiale x 2 ce.; 3 fiale x 2 cc, Id. 7-10-1944 62 9- 1-1962 
205° Cardiorevina composta, flacone 10 ce. gocce {cat.) Id. 7-10-1944 62/A 9- 1-1062 
28- 6-1956 
206 Derifillina, flacone 10 cc. gocce; 6 supposte da Id. 13-10-1950 4.009 9- 1-1962 
g. 2,3 (cat.); 6 fiale x 1 cc. (cat.) 
207! Papatropina, 20 compresse © & Id. 3- 4-1958 13.635 9- 1-1962 
208: Periferina, flacone 10 cc. gocce Id. 26- 5-1951 4.931 9- 1-1962 
209; Placidal, 6 supposte (cat) . Id. 18- 5-1959 13.782/B 9- 1-1962 
210' Simacol, flacone 20 cc. gocce è Id. 24- 6-1950 3.557 9- 1-1982 
211! Post Ipofisi Choay, 6 fiale x 1 cc. da 10 UI . Lab. Choay-Parigi (Francia)| 23- 6-1961 2.674/1 30-11-1961 
rappresentata in italia dalia 
S.1.M. di Milano, via Monte- 
rosa, sl 
2192: Mesocistin, flacone 180 g. ped. (cat) . ... S.M.E.V di A. Vanoni, Milano,| 24- 6-1960 14.687/A | 23-10-1961 
via Lorentaggio, 31/6 
213 Chinacillin, 10 compresse da 100.000 UI; 4 compres-| Soc. Prodotti Antibiotici, Mila-| 9- 2-1954 8.628 65-12-1961 
se da 250.000 UI (serie) lano, via Biella, 8 
2]4. Chinacillin, flac. 300.000 UI + solvente; flac. 400.000 Id. 16- 3-1954 8.628/A 5-12-1961 
UI + solvente {cat.); 3 supposte da 100.000 Ul ! 
(cat.); 1 supposta da 300.000 UI (serie cat.) 
215, Clorosulfa, 10 e 20 compresse . Id. 7- 5-1953 7.745 5-12-1961 
216! Ematopen, emulsione 25 g. (cat.); 10 tavolette da Id. 3-11-1954 9.504 5-12-1961 
300.000 UI (cat.) 
217 Epatoidrasi, 5 fiale x 2 cc. da 5 mg. s Id. 16- 4-1957 12.414 65-12-1961 
218! Fello Sed, 20 confetti da 0,20 g. Id. 14- 7-1960 15.945 5-12-1961 
219 Lisosupercillin, flac. 400.000 U. I. + mg. 25 + sol Id. 8-10-1960 15.163 13-12-1961 
vente 
220| Lunal, 6 fiale x 2 ce. (cat.) 4 Ia. 18- 3-1954 8.714 13-12-1961 
221| Magnesia Spa, bustina g. 20 effervescente; bustina Id. 13- 4-1950 3.200 5-12-1961 
g. 15 non effervescente (cat.) 
292; Mastopenicillina Spa, uso veterinario tubo g. 5 po- Id. 6-10-1950 3.968 5-12-1961 
mata 
223: Ovamina, 10 fiale x 2 cc. . . ‘0. Id. 11- 5-1956 11.126 5-12-1961 
224 Ovamina, flacone 250 cc. al 10% (cat.) e. Id. 11- 5-1956 11.126/B G-12-1961 
225} Ovamina, flacone 250 ce. al 5% (serie cat.) . . Td. 16- 5-1960 | 11.126/B.1 5-12-1961 
226) Ovamina, 5 fiale x 10 cc. (serie)... . +» Id. 11- 5-1956 11.126/0 65-12-1961 
227) Ovamina, 10 fiale x 5 cc. (serie). . . . asa e Id. 11- 5-1956 11.126/D 5-12-1961 
228) Peinicillina G în olio e cera, fiala 100.000 U.; fiala 1d. 24- 5-1948 1.345 65-12-1961 
200.000 U. (serie); fiala 300.000 U. (serie) 
229 Procain Penicillina G in olio, fiala 100.000 U. O. Id. 6- 7-1951 1.345/A 5-12-1961 


U. O. (serie cat.) 
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500 Plasma Spa, tacone 500 ce, I tipo A Piece. Prodotti Antibiotici, Mila-' 25- 7-1956 11.331 5-12-1961 
| | uo, via Biella, $ 
231. Purgante spa, ? compresse; 2 ciaidini Id. 6- 4-1950 3.191 11-12-1961 
232! Purgante Spa con albumina d'uovo, 2 cachets (ca- | ld. 25-10-1950 3.19}/A | 11-12-1961 
tegoria) 
233 Spacyi Sulfa, polvere g. 50 emulsione (cat.) Id. 26- 3-1959 14.904/A | 11-12-1961 
234: Snainicetina, collirio fiacone 19 ce. pomaia oftal IU. 22-12-1953 8.467 5-12-1961 
| mica 3 ce. all'1% {cat.) 
235, Spaneurina, 2) compresse da 15 ms. Id, 21- 1-1956 10.776 5 12 1961 
°36' Spavermin, uso veterinario 3 buste da g. 8 (cat. Id. 14- 3-1956 8.909/A 13-12-1961 
237) Spavit BI, 6 fiale x 1 ce. da 5 Mg. Id. 4-10-1954 9.352 14-12-1961 
288! Spavit B12, fiac. 10 cc. da 1000 gamma (serie) Id. 11-10-1956 11.662/ 14-12-1961 
299/ Spavit C, 20 confetti da 50 mg. (serle) Id. i 13.10.1954 8.449/A | 14-12-1961 
240! Spavit D2, gocce 20 cc. da 1.009.000 LI; 6 fiale x 2 Id. 1l- 1-1952 5.778 14-12-1961 
ce. da 50, 900 CUI (cat.) 
941) Spavit D? idrosolubile, 2 fiale x 2 cc. 300.000 LI Id. 18-10-1954 5.778/A| 14-12-1961 
(serie cat.) 
242 Spavit D? (già Spavitamina D2?), flacone 10 cc. Id. 24- 7-1953 7.893 14-12-1961 
enere (cat.) 18-12-1954 
243 Sparit D3, fiacone 10 ce. 150.000 LI in olio; ti fiale Id. 12- 1-1962 5.779 14-12-1961 
j x 1 ce. idrosol. \cat.); flac. 10 ce. 150.000 LUI | 
| idrosoì, (cat.) | | 
4. Spavit E Liposolubile (già Spavitamina F}, 6 fiale Id. | 24- 7-1953 7.995 14-12-1961 
x 1,3 ce. da 30 mg. I 
245! Spavit E, 25 confetti da 10 mg. (cat.) sa Id. , 16-12-1954 7.085/A | 14-12-1961 
246: Streptocillin, fiuc. 400.000 LI + £. 0,5 MC MONTRRS Id. 18- 3-1952 6.118 12-12-1961 
“47 Strepioritlin, tac. 490.000 LI + g. 0,25 giidrostrep.| Id. 29-10-1954 | VISA | 13-12-1961 
serie; ! 
I 
248 Streptociliin, 1 supposta 44.000 LI + #. 0.50 cat.) | Id. . 32-10-1955. ono: 12-12-1961 
248: Streptamicina Spa, flacone 5 g. < Id. 3- 2-1954 8.599 11-12-1961 
250' Streptomicina Spa, 6 supposte g. 0,25 (cat.) , 3 Id. 4- 4-1956 8.599/A | 11-12-1961 
251! Streptomicina Spa, 6 supposte g. 0,50 ‘serie Sa | la. 4- 4-1956 8.699/B | 11-12-1961 
252' Streptamicina Spa, 3 supposte g. 1 (serie cat.) Id. 4- 4-1956 8.599,C | 11-12-1961 
253 3! supercittin Spa, fiala 300.000 U. 0. in olio Id. 16- 1-1952 3.797 12-12-1961 
254! Superciltin Spa, fiala 300,000 U. O. sosp. acquosa 1d. 16- 1-1952 3.797/A| 12-12-1061 
(cat.); fiala 440.000 U. O. sosp. acquosa (serie val.) 
255 Suffercillin, 1 supposta 300.000 U. (cat.); 1 suppo- Id. 11-10-1954 3.797/C | 12-12-1961 
sta 400.000 U. {serie cat.) 
256: Supposte Spa fortius, 1 e 2 supposte 600.000 U. Id. 7- 5-1958 3.050/4 | 12-12-1961 
(serie) 9- 9-1959 
ui Testonal, 3 supposte {serie tipo forte) Id. 17- 4-1952 6.316 13-12-1961 
258 Varcino antinfluenzale A Singapore 1/57, 1 fiala Id. 4-12-1957 9.419/A | 13-12-1961 
1 cc. (cat.); flacone multidose 15 ce, 
259) Vaccino Spa contro la pseudo peste aviaria {uso Ià. 27-11-1956 11.830 13-12-1961 
veterinario), flacone 1 g. (25 dosi); flacone 4 g£. 11- 6-1957 
{100 dosi) 
260, Dicuprene, 10 fiale x 2 ce. RR Unione Chimica Italo Belga] 21-10-1959 2.405 24-10-1961 
S. p. A., Milano, via Osop- 
po, 3 
261; Dicuprene, 10 supposte (cat) .... 4 Id. 21-10-1959 2.405/A | 24-10-1961 
202) Tirazot, 2U e 10V confetti VOL. MED, Milano, via Pa-l 20- 5-1959 12.471 22-12-1961 
| strengo, 2 27-10-1959 
263 Cronacia Wassermann, 20 e 50 compresse da 2.; Wassermann A. S. p. A., Mila-| 13-11-1959 16.181 20-12-1961 
0,30 no, via Ampore, 36 
264 Diarsen Lecitina, 10 fiale x 1 cc.; 10 fiale per 2 Cha Id. 14- 1-1952 5.775 20-12-1961 
i 
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265: Felogen Wassermann, 20 compresse da g. 0,30 Wassermann A. S. p. A., Mila: | 18- 3-1958 13.756 20-12-1961 
no, via Ampère, d6 
266: Felogen Wassermann, 6 fiale x 2 cc. (cat.) Id. 18- 3-1958 13.756/A | 20-12-1961 
267) Felogen Wassermann, 6 supposte da £. 2,8 (cat.) Id. 18- 3-1958 13.756/B | 20-12-1961 
268) Isabyl Wassermann, 50 compresse da g. 0,30 ld. 3- 5-1950 3.321 20-12-1961 
269! Liowas, 15 compresse da g. 0,35, ld. 68-12-1958 14.407 20-12-1961 
270) Liowas, 5 fiale x 5 ce. {cat.) ld. 6-12-1958 14.407/A | 20-12-1961 
271| Liowas, 6 supposte da g. 2,30 (cat.) Id. 6-12-1958 34.407/ 20-12-1961 
272] Nystal Wassermann, 12 e 20 compresse da 75 mg. Id. 1-10-1959 15.761 ‘22-12-1961 
273| Pipraton Wassermann (già Pirral), 20 compresse Id. 24- ]-1958 14.797 20-12-1961 
da mg. 1 
274' Polimar, 20 compresse da 2. 0,70 1 id. 18- 6-1952 6.600 20-12-1961 
275| Polimar Diazinico, 20 compresse da g. 0,60 (cat.); id. 4-10-1952 6.600/A | 20-12-1961 
5 fiale x 3 ce. (cat.) 
276] Tibiwas Wassermann, 50 compresse Hd. 14- 4-1951 4.725 20-12-1961 
277| Tiocarpas Wasserman, 50 compresse ld. 25- 9-1951 5.352 20-12-1961 
278! Ziocarpas Wassermann, 5 fiale x 10 cc. {cat.) ld. 23- 9-1952 5.352/4 | 20-12-1961 
279 Wasserina Wassermann, 25 compresse da g. 0,20 ld. 29-11-1957 13.368 20-12-1961 
280) Xantowas Wassermann, 10 fiale x 2 ce. 4 rd. 16- 8-1956 11.509 20-12-1961 
281| Xantowas Wassermann, 5 fiale x 5 cc. (serie) Ja. 16- 8-1956 11.509/1 | 20-12-1961 
282) Aneurina, 20 compresse; 3 fiale x 0,009 (cat.); 3| Zambeletti dr. L., via L. Zam-| 28- 3-1949 1.865 23-12-1961 
fiale x 0,015 (serie cat.); 3 Hale x 0,030 (serie| beletti, 14, Milano 
cat.); 3 fiale x 0,050 (Serie cat.); 3 fiale x 0,90 
(cat. uso veterinario) 
283) Butilcaina Zambeletti (già Butocaina), flacone 20 Ja. 22- 1-1949 1.729 23-12-1961 
‘ce. soluz. 1,5%; flacone 20 cc, soluz. 0,5%, (serie); 30- 5-1953 
6 fiale x 1 cc. da 0,59 (cat.); pomata g. 10 all"19; 
(cat.) 
284| Butilcaina Zambeletti (già Butocaina), flacone 20 Id. 22- 6-1951 1.720/A | 23-12-1961 
ce. soluz. 29% (serie); 6 fiale x 1 cc. da 2% 30- 5-1953 
(serie) 
285| Carbone di pioppo Zambeletti, fiacone 140 gr. gra- Id. 22- 5-1951 4.885 23-12-1961 
nulare (t. semplice); flacone 149 gr. granulare 
(cat. naftolato) 
286] Corazone chinino, 20 compresse da g. 0,10; 6 fiale Id. 23- 8-1949 56bia | 23-12-1961 
x 2 ce. {cat.} 
287; Liprotcne Zambeletti, 10 capsule gelatinose Id. 11- 8-1959 15.429 23-42-1961 
288' Liprotene Zambeletti, 5 fiale x 3 ce. (cat.) Id. 11- 8-1959 15.429/A | 23-12-1961 
289) Psinergan Zambeletti, 30 compresse da mg. 5 Id. 30- 9-1959 15.756 23-12-1961 
290} Neo Orylone, flacone g. 5 pomata dermatologica .| The Upjiohn Co Kalamazoo-| 13- 1-1960 16.452 29-12-1961 
Michigan (U.S.A.), rappresen- 
tata in Italia dalla ditta Zan 
beletti L., Milano, via L. 
Zambeletti, 14 
291| Oxrylone, tubetto g. 5 pomata dermatologica al Id. 22-12-1959 16.354 23-12-1961 
0,025 % 
2921 Calcio dinitrile B6, 5 supposte x 2 g. (cat.) Farmes S. r, 1. Farmaceutici, | 30- 6-1954 8.418/A | 29-12-1961 
Messina, via Samperi, 5 
293| Fucaliptil, 10 fiale x 2 cc.; 10 fiale x 1 ce. {serie} Ia. 11-10-1954 9.409 29-12-1961 
294 Eucalintil, 190 supposte adulti (cat.) Id. 6-11-1956 9.409/A | 29-12-1961 
295| Eucaliptil, 10 supposte bambini (serie) JA. 6-11-1956 9.409/B | 29-12-1961 
296| Farmevit 4, 3 fiale x 2 ce. da 24 mg. (40.000 ULI); 1d. 9- 6-1954 7.816 29-12-1961 
3 fiale x 2 cc. da 60 mg (100.000 UI) 
297| Farmevit BI, 10 fiale x 1 ce. da 25 mg. Id. 22- 6-1955 #.781 29-12-1961 
293) Farmevit BI, 3 fiale x 2 ce. da 59 me. (serie) 14. 18- 6-1956 7.181/1 29-12-1951 
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299' Farmevit D2, 5 fiale x 2 cc. da mg. 2,5; 1 fiala x 2! Farmes S. r, 1. Farmaceutici, | 9- 6-1954 7.824 20-12-1961 
cc. da mg. 12,5 (serie); 1 fiala x 2 cc. da mg. 25 Messina, via Samperi, 5 
(serie) | 
300) Farmevit K (già Vitamina K Farmes), 3 fiale x 2 Id. 12- 5-1954 8.372 29-12-1961 
cc. da mg. 5; 3 fiale x 2 cc. da mg. 10 (serie) . 
301) Filamin, 5 fiale x 10 cc.; 10 fiale x 2 ce. (cat. Vit. Id. 12- 5-1953 7.772 29-12-1961 
B1); 20 compresse (cat. Vit. B1) 
302. Frenol, 1 fiala x 2,5 cc.; 1 fiala x 5 ce. (serie) , Id. 21-11-1952 7.266 29-12-1961 
303) Rinopantil, flacone 10 ce. gocce . rLe*giar vaiva Id. 29-10-1954 - 498 29-12-1961 
304) Vitamina C Farmes, 10 fiale x 1 cc. da mg. 50; 10 Id. 2-12-1953 8.421 29-12-1961 
fiale x 2 cc. da mg. 100 (serie); 3 fiale x 5 cc. da 
mg. 500 (serie) 
305) Ascorvitina (già Vitamina C), 10 fiale da 50 mg. .{O.P.1.S. Farmaceutici di F.| 25- 6-1956 11.288 22-12-1961 
Frasti S. p. A., Messina, via 
La Farina, 185 | . 
806| 4scorvitina (già Vitamina C), 5 fiale x 2 cc. da IA. 25- 6-1956 11.288/1 22-12-1961 
100 mg. (serie) : 
3807) Ascorvitina (già Vitamina C), 3 fiale x 2 cc. da Id. 25- 6-19536 11.288/2 | 22-12-1961 
250 me, (serie) 
9208! Ascorvitina (già Vitamina C), 3 fiale x 5 cc. da 500 Id. 25- 6-1956 11. 288/3 22-12-1961 
mg. (serie); 10 fiale x 5 cc. da 500 msg. (serie) 26- 4-1961 
209. dscorvitina (zià Vitamina C), 3 fiale x 5 cc. da Id. 25- 6-1956 11.288/4 | 22-12-1961 
750 me. (serie); 10 fiale x 5 ce. da 750 mo. (scrie) 26- 4-1961 
310 Beriton, 3 fiale x 1 cc. da 10 mg. . Id. 4- 1-1957 11.964 22-12-1961 
311) Berifon; 3 fiale x 2 cc. da 40 mg. (serie) . Id. 4- 1-1957 11.964/1 22-12-1961 
319| Beriton, 3 fiale x 2 ce. da 70 mg. (serie); 10 fiale TA, 4- 1-1957 11. 964/2 22-12-1961 
x 2 ce. da 70 ma (serie) | 6- 4-1961 
312. Beriton, 10 fiale x 2 ce. da 100 mp. (serie) . Ia 5- 4--1961 11.964/3 | 22-12-1961 
Zia Prenocilima, 1 fiala x 9,5 Ce. di fata x Sec. ts0.i03 Id. z | 23- 4-1953 7.648 22-12-1961 
815] Usteoritina (già Vitamina D2), 2 fiale x 2? cc. da Id. 25-— 7-1956 11.372/1 | 22-12-1961 
12,59 mg. (serie) 
316| Osteovitina (già Vitamina D?), 1 fiala x 2 cc. da Id. 25- 7-1956 11.372/2 22-12-1961 
25 mg. (serie) 5 
317, Osteovitina (già. Vitamina D?2), gocce 10 cc. 4 mi- Id. | 25- 7-1956 11.372/A | 22-12-1961 
lioni UI (cat.) 
318| Tiocanfojodina, flacone 30 g. gocce (cat.) . . . . Id. 15- 2-1956 2.072/A | 22-12-1961 
319 Vîcalcìna B2, tipo ematico, 12 fiale x 1cc. (cat.). Id. i 4- 6-1949 2.071 22-12-1961 
320) Vicalcina, 10 fiale x 5 cc. forte (serie); 5 fiale x 10 1d. |925- 5-1953 2.071/A| 22-12-1961 
ce, forte (serie); 5 fiale x 10 cc. (cat. magnesia- 
ca); 10 fiale x 5 cc. (serie cat. magnesiaca); 30 î 
compresse (cat.) } 
321| Calcifosfina, flacone 150 g. (cat. iodata); flacone] Colangelo Quercia dott. Con-| 16- 2-1946 388 29-12-1961 
150 g. (cat. metilarsinata); flacone 150 £. (cat. cetta, Napoli, via B. Tannuc- 
ìdrargirica) ci, 24 sa i 
322] Calcivitormina, fiale 2 x 2 cc. + 1'x 1cc. (serie); Id. 6- 2-1950 2.904 29-12-1961 
fiacone 100 g. (cat.) 
323} Joprjronal B1, flacone 20 ce. gocce... +. Id. 26-11-1958 14.552 29-12-1961 
324) Raufil, 10 supposte (cat)... fa. 6-11-1956 |  11:819/A| 29-12-1961 
325| Valerol, flacone 100 g. sciroppo |. . ..... Id. . | 19- 5-1956 11.157 29-12-1961 
326; Siero antitetanico, fiala 3 ce. 1500 UI dealb. prot.;| Istituto Sieroterapico Italiano| 16- 3-1954 8.677 17- 1-1962 
fiala 10 cc. 5000 LUI dealb. prot.; fiala 3 ce. 1500) S. p. A, Napoli, via P. Ca- 
UI naturale stellino, 111 
327| Vitamina A Asolo, 3 fiale x 1 cc. da 100.000 UI . .|Asolana Off. Farmac., Padova,! 8-11-1954 9.538 8- 1-1962 
” via Carso, 9 ; 
328 Vitamina D2 Asolo, 2 fiale x 2 cc. 1.000.000 UI (mg. Id. 22-12-1954 9.416 9- 1-1962 


| 29); 2 fiale x RP cc. 600.000 UI (me. 15) 
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829) Calcio canforamina, 10 fiale x 2 cc. (cat.), 6 fiale! Canforamina S. p. A., Padova, | 24- 5-1955 9.726/B 7-12-1961 


x 5 cc. (serie cat.) via V. Veneto, 27 
330| Zosan, 20 compresse da g. 0,02 uso ped. * Id. 7- 2-1957 12.160 23-10-1961 
3311 fosan, 20 compresse da g. 0,06 adulti (serie) . , Id. 7- 2-1957 12.160/1 23-10-1961 
332] Fosan, flacone 10 cc. gocce (cat.) Id. 7- 2-1957 12.160/A | 23-10-1961 
333} Vitamina B2 Vis, 5 fiale da 5 cc, da mg. 2; 2 fiale Istituto Scientifico delle Vene-| 13-11-1953 8.341 9- 1-1962 
da 5 cc. da mg, 5 (serie) zie di A. Peggion, Padova, 
via Carso, 7 
334| Vitamina E Vis, 3 fiale x 1 cc. da 25 mg.; 1 fiala Id. 12-11-1953 8.343 9- 1-1962 
x 2 cc, da 100 mg. (serie) 
335! Vitamina PP Vis, 5 fiale x 2 cc. da g. 0,10; 3 fiale Ia. 15-10-1953 8.192 9- 1-1962 
x 5 cc. da g. 0,50 (serie) 
336 Vitamina K Vis, 3 fiale x 2 cc. da mg. 20 . . id. 13-12-1953 8.350 9- 1-1962 
337] Kap, 2, 10 e 20 compresse . . su Sac bet os Locatelli dr. Tullio, Padova,| 18-11-1946 531 2- 1-1962 
via delle Palme, 5 
338 Lenidot, 5 fiale x 2 cc. (cat.) va ra aa Id. 7-11-1946 523 8- 1-1962 
5339) Mecamil, 20 compresse da 10 mg. . a a Id. 6-10-1959 14.039 2- 1-1962 
840) Neurofan, flacone 30 cc. gocce; fiale 12 x 2 cc. Id. 29- 9-1949 2.489 2- 1-1962 
(cat.) 
241) Neurotonal, gocce 30 ce. s, stricnina; fiale 10 x 2 ce. Id. 6-10-1950 3.998 2- 1-1963 


c. stricnina (cat.) fiale 10 x 2 cc. s. stricnina 
(cat.); fiale 16 x 2 ce. c. valeriana (cat.); gocce 
30 cc. c. stricnina (cat.); gocce 30 ce. c. valeria- 
na feat.}; gocce 30 ce. iodato (cat.) 


342; Neurovital, 8 fiale x 1 ce. ? 4 ti Id. 12- 9-1946 473 2- 1-1962 
343) Pepioilo, 12 flae. x 1 ce. 3° grado (serie cat.) . Ja. 14- 9-1950 3.637 2- 1-19€2 
344/ Streptal, 20 compresse {cat.) ol i 1d. 11-10-1950 4.019 2- 1-1962 
345| Sutfozil, flacone 100 g. sciroppo 4 + 001. Id. 24- 2-1959 14.858 2- 1-1962 
346] Urolitene, compresse 10 $ 5 Id. 14- 9-1950 3.620 2- 1-1962 
347 Vicalcio, fiale 10 x 2+ 10 x 1cc.; flale8$ x 1 + Id. 23- 6-1949 675 2- 1-1962 


8 x 5 cc, (serie); fiale 5 x 1 + 5 x 10 cc, (serie) 


348! Sul/adimeta, pomata g. 20; polvere g. 10 (cat.) . Savoma Mediciniali S. p. A., 
Parma, via Baganza, ? 


4-10-1949 2.500 29-12-1961 


349| Sulfadimeta, 6 supposte t. semplice g. 2 (cat.) ra. 22- 7-1953 2.500/C | 29-12-1961 
350| Allium, 70 compresse è +. + + + |Istituto Bioch. Pavese, Pavia,| 17- 2-1950 2.954 11-12-1961 
via Alzaia, 29 
351] E Vit, 6 fiale x 1 cc. da 10 mg. . . . . +0, Id. 16- 2-1949 1,773 11-12-1961 
352] Kellasmin, 6 fiale x ? cc. fire iena 1a, 4- 8-1960 11.525 11-12-1961 
353! fovitan I. B. P., 10 tiale x 2 cc. da g. 0,05 . Id. 5-12-1953 8.435 11-12-1961 
354 Guaiacol Calcico C c. Efedrina, 5 fiale x 10 cc.| Baldacci V. Laboratorio Far-| 25- 5-1961 4.222/B 6-12-1961 
cat.) maceutico, Pisa, via S. Mi- 
chele degli Scalzi, 59 
355) Zimotrombina, flacone 5000 UT uso topico (serie) Ta. 23- 4-1956 4.978/C 29-12-1961 
356| Zimotrombina, flacone UT uso topico (serie) Ja. 23- 4-1956 4.978/B | 29-12-1961 
357) Zimotrombina, flacone 200 UT uso topico Id. 13-10-1954 4.978 29-12-1961 


358] S.I.M. Macchia, flacone 30 ce. gocce... 4 Macchia Lab. Chim. Farm. Ca- 
scina, S. Frediano a Settimo 

(Pisa), via Bartoli, 1 
359] Biretard 12, 3 fiale meg. 500 + solvente; 5 fiale mcg. | Farmacie Comunali Riunite, 
30 + solvente; 6 fiale meg. 500 + solvente; fla- Reggio Emilia, via Aschie- 


29- 9-1949 2.474 29-12-1961 


11- 3-1961 18.073 15-12-1961 


cone multidose meg. 2500 + solvente ri, i/b 
360| Novazena F. C. R. uso veterinario, 12 compresse Id. 19- 4-1958 13.738 18-12-1961 
da g. 2. 
361| Teclina Caf, 8 supposte A dia 1a. 30- 9-1958 14.271 15-12-1961 
362| Zoosulfa R uso veterinario, flacone 100 cc... .. Id. 20- 4-1959 15.034 15-12-1961 
363) Zoosulfa R uso veterinario, 12 compresse (cat.) Id. 20- 4-1959 15.034/A | 15-12-1961 


364! Fitolosfan, flacone 100 g. granulare . . .., Prodotti Berardelli del dr. N. 
Ganzina, Roma, via di Tor 
Cervara, 282, Tor Sapienza 
965! Glicerofosfan BI vitaminizzato, 20 compresse (cat.); Id, 
6 fiale x 5 cc. (cat.); 6 flale x 10 cc. (serie cat.); 
flacone 120 g. elisir (cat.) 


4- 2-1946 373 21-12-1961 


21-12-1957 375/A| 21-12-1961 
21-12-1957 375/B 
21-12-1957 375/C 
21-12-1957 375/D 


266| Pomata solfamidica (già Astreptal), tubo g. 20 Id. 4- 2-1946 371 21-12-1961 
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367,3 Diazo Bismuth, tubo 27 g. pomata «+ + + |Farmac. dr. L. Brocchieri, Ro-| 16- 5-1958 7.697 28-12-1961 
I : ma, via Tiburtina, Im. 14,4 
368 Kappasal Neofarm, 10, 25 e 100 compresse Id. 16- 9-1958 14.963 28-12-1961 
369! Inotensivo Ncofurm, flacone 200 cc. (t. semplice Id. 27- 9-1958 212 28-12-1961 
elisir) 
70: Ipotensivo Neofarm, flacone 200 ce. (cat. luminai Id. 27- 9-1958 212/A 28-12-1961 
elisir) 
371) Magnesia Neofarm al cacao, polvere 8 g. rd. 16- 5-1958 156 28-12-1961 
372| Anacalcio C (già Calcio C), 5 fiale x 10 cc.; 10 fia-| CIF Prodotti Medicinali, Roma,| 11-10-1958 | 10.483 29-12-1961 
le x 5 cc. (serie) via Roccagiovine, 253 1-10-1958 | 10.483/1 | 
375) Cabrovit, 10 fiale x 6 cc. liof. + solvente (serie Id. 3- 7-1961 | 9.955/B-1| 29-12-1961 
cal.) 
374. B Carbossilasi, flac, iniett. 150 mg. + solvente; Id. 9- 9-1959 7.330 29-12-1961 
20 compresse (cat.) 9- 9-1959 7.330/A 
375! Deleor, 20 compresse da g. 0,300. +06 +. Id. 17-10-1959 5.686 29-12-1961 
376! Dolan, 2 e 20 conipresse diana Id. 26-10-1959 | 16.152 - 29-12-1961 
377] Nicociclina, 8 compresse . LL. 860 ++ Id. 14-12-1959 | 16.212 29-12-1961 
378] Oblecil, 4, 8 e 81 compresse PRE I Id. 10- 4-1959 | 14.979 29-12-1961 
1- 7-1960 
879) Phospho BI? Complex, 10 fiale x 5 cc. t. forte Id. 31- 1-1961 7.440/A 16-12-1961 
{serie cat.) 
380, Salicyl, 2 e 20 compresse 2. 0,10) SI dagli Id. 20- 6-1959 | 15.241 29-12-1961 
B81! Vegetolar, 2 e 20 cioccolatini (cat. MAr 1a. 20-11-1958 5.805/A 29-12-1961 
IS2, Verazina, 50 compresse me. 25 (scrie) aa e Î Hd. | 32-12-1959 I 16.510 29-12. 1961 
383: Deltossicelina, pomata nasale g. 3,3 (cat) +. . |Consorzio Neotarapico Naziona-| 22-10-1937 | 13.018/A 2-10-1961 
le, Roma, via di Priscilla, 101 
384: Prociclina, fiacone 100 mg. uso endov, (cat.) . Ii. 18-12-1957 | 12.426/A 16-12-1961 
383! Carbolar, 25 compresse da g. 0,50 + + | FARBIO Farmac. Biologici, Ro-| 4- 8-1959 1.562 27-12-1961 
ma, piazza G. tandaccio, 1 
386; Emulsione olio paraffina con fenalftalcina, flaco-; ld. 6- 7-1959 1.854 27-12-1961 
spa TO 
ssi luunelcot, to biisiine da 3 g. di polvere. + + DL | 26. B-1954 6.198 27 12 1961 
388, Uvariae Urmon, è è 10 fiale x 2 ce. s'al Id. 17-10-1959 | 839 27-12 1961 
388: Ovariae Ormon, 5 supposte da 5 mg. (cat.) . ld. 17-10-1959 839/A 27-12-1961 
390: Ovariae Ormon, 20 compresse mg. 0,15 (cat.) Id 17-10-1959 839/B 27-12-1961 
39l| Ovariae Ormon P. 10 fiale x 2 ce. (cat.) Id. 17-10-1959 839/C 27-12-1961 
392) Ovariae Ormon P, 10 supposte x 5 msg. (cat.) Id. 17-10-1959 839/D 27-12-1961 
3e9I Benzocalcio D?, fiale 11 x 2 cc. + fiala 60.000 UI|I.R.B.I. Istituti Riuniti Biochi-| 11-12-1957 132/B | 23-10-1961 
di vitamina D2 (cat.) mici, Roma, via liburtina, 
1002/1004 
394 Ascorbutina, 5 fiale x 2 cc. da 100 mg. . . + Ditman Moore CO. S. p. A.,| 24- 2-1961 8.234 27-12-1961 
| lioma, viale Parioli, 90 
395 Ascorbutina, 5 fiale x 10 ce. da 1 5. (serie) , Ja. 24- 2-1961 8.234/2 27-12-1961 
396. Ascorbutina, 30 compresse mg. 50 (cat.) " Id. 24- 2-1961 8.234/A 27-12-1961 
397| Canfospari, fiacone 15 g. (cat. efedrina) E id. 10-12-1960 2.477/B 27-12-1961 
398 Canfospari, 10 fiale x 2 ce. (cat. efedrina) Id. 17-12-1960 2.477/C 27-12-1961 
390 Hepatis ormon, sciroppo g. 150 t. semplice (cat.) 1a. 24-11-1960 887/B 27-12-1961 
4U0, Neuramina, 20 compresse mg. 5 (cat.) Id. 12- 1-1961 8.389/A 27-12-1961 
401: Opein collirio bagno oculare, flacone 185 g. (cat.) la. 19-11-1960 5.818/A 27-12-1961 
402] Piomicina, tubetto 10 e 30 g. x Id. 19-11-1960 5.698 27-12-1961 
403] Piomicina, pomata 30 g. (cat. vitamina F) Id. 19-11-1960 5.698/A 27-12-1961 
404 Vaccino conc. antifluenzale monoval. tipo A-1 Sin-} Pitman Moore Co. Inc. India-!| 29- 4-1959 13.463/A 27-12-1961 
gapore 07, fiala da 5 e 10 ce. (cat.) napolis (USA) rappresentata 
in Italia dalia ditta Pitman 
Moore Co. di nRoma, viale 
Parioli 90 
405! Benactil Ravasini, 40 compresse mg. 250. è.» ti ui R. e C., Roma, via| 21-11-1957 13.219 12-12-1961 
a, 15 
406. Iodo BI, 5 fiale x 5 cc. t. forte (cat.) STRO Id. 7- 4-1960 1.882/A 12-12-1961 
407) Lacteasi PP. 10 fiale x 3 cc. uso orale cat.) È ld. 21- 2- 1957 88/A 12-12-1691 
408! Nurfeogenina, 10 fiale x 2 ce. t. semplice; 10 fla- ld, 2- 1-1946 352 12-12-1961 


P) 


le x 2 ce. t. arsenicate (cat.) 
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409 Durabolin, flacone multidose 2 ce. da 25 mg. . .'Organon N. V, - Oss. (Otanda)| 3- 3-1958 12.655 21-12-1961 
rappresentata in Italia dalla 
ditta Ravasini l., Roma, via: 
Ostilia, 15 i 
410 Ovestin, 30 compresse mz. 0,010 (cat.) . ... Id. 26- 2-1959 | 14.933/A! 21-12-1961 
411! Ural, 30 compresse &. 0,60... . 0.06 Ruggeri A., Roma, via B. Ca-; 3- 7-1959 15.272 14-12-1961 
il 2Q% Loi 
| passo, 20 | 
412, Adiple® (già Snellina), 45 pillole da g. 0,33. . ./ Laboratori Chimico Biologici: 26-10-1936 11.756 21-12-1961 
SIR, Roma, via di Tor Cerva- 
ra, 28? (Tor Sapienza) 
413! Alfasir, 6 fiale x 2 cc. da 25.000 UI (serie)... . 1d. 28-10-1958 4.260/1 21-12-1961 
414, Aifasir, 6 fiale x 2 cc. da 50.000 UI (serie) , 1d. 28-10-1958 4.260/2 21-12-1961 
415! Atlerdipen, fiacone 1.000.000 UI + solvente sci Id. 27- 7-1960 16.664/1 21-12-1961 
416! Angiolellina, 10 fiale x 2 ce.; 10 supposte 1. sem. Id, 30-10-1958 6.270 21-12-1961 
plice (cat.); 10 supposte c. teobromina (cat.); 30-10-1958 6.270/A 
30 compresse t. semplice (cat.) 30-10-1958 6.270 B 
30-10-1958 6.270,C 
417| Bisir (già Vit BI Sir), 20 compresse da 5 me. . Ia. 1-10-1951 5.405 21-12-1961 
418| Bisir (zià Vit BI Sir), 3 fiale x 1 cc. da 15 mg. ld. 20- 4-1959 5.405/A | 21-12-1961 
(cat.) 
419) Bismutasi semplice, polvere g. 60... .., + Id. 14- 2-1946 387 21-12-1961 
420} Bismutasi semplice, 30 compresse (cat.) . +... 14. | 30-10-1953 S87/A | 21-12-1901 
421; Broncosir, 6 fiale x 5 cc. (serie). . . . Id. 13-12-1951 5.719 21-12-1961 
422] Calcio D2 sir, 10 fiale x 2 ce.; 6 fiale x 5 cc. (serie); ld. 2)- 5-1949 2.035 21-12-1961 
6 fale x 10 ce. (serie) 
4231 Canfocardina, 5 supposte (cat.) . . . Ia, 25- 9-1951 5.981 I 21-12-1961 
494° Cianepar 10.000, tlac. multidose 10 cc. + solvente: ld. 31-10-1959 14.390,3 | 21-12-1961 
(serie) I 
425! Ciclotest E (già Testotutina E), 5 supposte. . Ii. | 21- 1-1952 | 5.862 21-12-1961 
I 16- 2-1954 
496; Clorovit, pomata 19 Z. 060.0606406 000 | Id. { 12- 2-1952 5.974 21-12-1961 
427: Corticosir, 5 fiale x 1 cc, da 2 ME. . . +, Hd. | 29- 5-1948 1.401 21-12-1961 
428: Deciclina, 8 capsule da 250 mg. . Il. 21-12-1959 16.471 21-12-1961 
) a 
429: Deltastendiolo iui Deltasteryl, 10 e 20 capsule! Id. | 21-10-1959 14.378/A |; 21-12-1901 
cat.) | | i 
490 Dermosir, 5 fiale g. QUIO . . .. 00000060 ni Id. i 9- 7-1948 | 1.461. | 21-12-1951 
431 Effesir, 40 capsule gd 00/264 e Id. | 13- 5-1953 7.783 21-12-1961 
4321 Eelaton, 30 pinoli LL] LI, ' 1- 4-1958 13.690 21-12-1961 
433 Eclaton, flacone 15 g. sciroppo cat.) . 1d. | 1- 4-1958 13.690/A | 21-12-19l 
434! Effe Sir (giù Vitefle Sim, pomata g. 0 (cat.) . .i n. 1 13- 5-1953 7.783 21-12-1961 
I h 
435: Eritroneurina 10.600, fiac. liof. 10 ce, + sovente: LI. i d- 9-1959 9.82592 | 21-12-1901 
436; Estrosir, 2U compresse 1 mg.; 5 fiala x 1 cc. da: ld. | 29- 5-1948 1.402: 21-12-1961 
| 1 mg. (cat. | 
437| Furopen 1000, fiavone 100.000 U, + solvente , | Id. | 13-10-1960 16.6651 | 21-:2-1901 
438! Evasir, 5 supposte t. semplice; 5 supposte t. « M » ld. i 9- 5-1951 4.839 21-12-1961 
(cat.) A 
439: Fosfociclina, flacone 250 mg. + solvente . . . Id. | 12- 1-1960 15.874 28-11-1981 
| 23- 6-1960 I 
4401 Fosfociclina ped. vitaminica, 16 capsule da 125 mg. Id. | 4-10-1960 | 15.874/A.1 28-11-1961 
(serie cat.; 
441) Fuasan (già pillole purgative Mazzolini), 40 pillole! 14, Î 28- 3-1955 9.881 21-12-1961 
442) K Sir, 5 fiale x 10 cc. da 35 mg. (serie cat.) . ld. 6- 5-1949 1.945 21-12-1961 
443| Lipometina E, fiacone 100 g. granulato . , IA. 1- 8-1952 6.838 21-12-1961 
444| Maltolac vitaminizzato, 10 fiale x 5 cc... +. Ja. 12-12-1952 5.930 21-12-1901 
440) Maltozima, 10 fiale x 5 Co... 0.0.0 +++ Id. 11-12-1951 5.668 21-12-1961 
440) Methonium Sir, 10 fiale x 2 cc.; flacone 20 g. Id. 16- 3-1953 7.568 21-12-1986 
gocce {cat.}; 2 compresse (cat.) 1a 
add Mioi@w, 10 SUPpuste (Ual). + +0. 0 + +e 00. Id. 16-11-1960 18.061/A | 21-12-1961 
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SIR, Roma, via di Tor Cerva- 
ra, 282 (‘Tor Sapienza) 


i flacone 1 g. + solvente . +». + « » .|Laboratori Chimico  Biologici| 30- 3-1960 16.969 21-12-1961 
449; Parvolina B12, 20 e 30 capsule microgranuli (cat.) Id. 4- 4-1960 6.285/C | 21-12-1961 
450° Puercital B12, 20 e 30 capsule microgranuli (cat.) Id. 21- 4-1960 1.463/C | 21-12-1961 
451) Rauludin, 100 compresse t. debole (serie) . . . . Id, 1l- 8-1958 14.122/1 21-12-1961 
452) Sirprogen, 3 fiale x 1 cc. da 5 mg. . + Le, ld. 17-10-1960 12.122 21-12-1961 
453| Spasmotussit, 40 confetti (cat.) +. . +. +. è. Id. 3- 5-1955 9.971/A | 21-12-1961 
454' Testosir, 5 fiale x 1,5 cc. da 5 mg. (cat.). . + ld, 27- 5-1959 1.308/A | 21-12-1961 
18- 8-1961 
455! Testosir, 5 supposte 10 mg. (cat.) . . . . + è. Id, 29- 5-1950 1.398/B | 21-12-1961 
18- 8-1961 
456! Theobromina, 20 compresse t. semplice . . . . Ta. 66-12-1958 6.910 21-12-1961 
457: Theobromina iodata, 20 compresse (cat.) . + 1d. 6-12-1958 6.910/A-| 21-12-1961 
4581 pie e jodata vitamizzata, 20 compresse ld. 6-12-1958 6.910/B | 21-12-1961 
cat. 
459 CIO c. Teofillina, 20 compresse g. 0,45 Id. 29- 3-1952 378/A| 21-12-1961 
cal.) 
460; Tocosterone, 10 supposte (cat.) . CINCINE Id. 31-10-1959 16.167/A | 21-12-1961 
461: Urosan, 20 compresse g. 0,50; 3 fiale x 5 ce. (cat.) ld. 6- 2-1946 377 21-12-1961 


I Ursane, 20 compresse; 30 confetti (cat. composta) Id. 17- 1-1953 7.299 21-12-1961 


462 Vi Bi Pan conplesso, 10 supposte (cat) . .| Id. | 27-10-1955 | 10.520/A | 21-12-1961 

463, i 3 I° complesso, 20 e 30 capsule mucrogranuli Id. 30- 3-1960 10.520/C | 21-12-1961 

44 Vi Pi Sir, 10 fiale x 2 cc. da 50 mg.; 40 compresse Id. 9- 5-1953 7.785 21-12-1961 

i da 25 mg. (cat.) 

465, di D2 Sir, 2 fiale x 2 ce. 15 mg. soluz. oleosa ld. 31-12-1951 1.427/A | 21-12-1961 
serie) 

466 inyiofen, fiavone 19 c- tappo perforabile ; Til Prodotti Chimico Riolo; 13- 1-1961 16.285 | 21-12 1961 

g&1:1, Roma, via P. Colletta, A 

467 Canfobaina, 6 fiale x 2 cc. (cat) ., +». Id, 16-11-1957 1.769/A | 21-12-1961 

468: Colimar, 25 compresse g. 0,50 (cat.) Fn Id. 27- 2-1961 18.360/A 7-12-1961 

469 Cortrido, 5 fiale x 5 cc. 15 mg. (serie cat.) i Id. 15- 4-1959 | 10.318/C-2°| 21-12-1961 

470: Dicalcium, 10 fiale x bd ce. (serie) PSA: Id. 29- 5-1958 13.875/1 21-12-1961 

471' Dilavit Tiber, 6 fiale x 2 ce. da 2,5 mg. . A Id. 11- 7-1959 7.694 21-12-1961 

472: Dilavit Tiber, 1 fiala x 3 cc. da 12,5 mg. (serie) ld. 11- 7-1959 7.634/1 21-12-1961 

473, Dilavit Tiber, 3 fiale x 2 cc. da 5 mg. (serie) Id. 11- 7-1959 7.634/2 | 21-12-1961 

74 Hormosol, 10 supposte (cat.) i ‘ . ld. 11- 7-1955 10.194 7-12-1961 

475! Lacivit, 10 fiale x 1 cc. da 50 ms. sla Id. 18- 4-1956 11.005 21-12-1961 

4761 Lacivit, 5 fiale x 3 cc. da 200 mg. (serie) . , , Id. 9- 4-1959 11.005/2 | 21-12-1961 

477: Nortesto vitaminico, 5, fiale x 2 ce... . +06 id. 98-12-1960 18.257 21-12-1961. 

78| Ortorilina, flacone 25 ce. al 2% » 0» Id. 17-11-1951 5.556 21-12-1961 

479 Pregnopan, fiale 5 x 10 cc. mE. 100 + fiale 5 x 1 ld, 19- 7-1956 11.376/2 | 21-12-1961 
cc. (serie) 

4801 Propilbromina adenosina, 6 fiale x 2 cc. (catego- Id. 11- 8-1959 15.377/A | 21-12-1961 
ria); 10 fiale x 2 cc. | 

481 ia adenosine, 6 e 10 supposte g. 2,50 Id. 11- 8-1959 15.377/B | 21-12-1961 
cat. 

482! Teosedina, 10 fiale x 2 ce. (cat.) Id. 2-10-1959 12.748/A | 21-12-1961 

483! Mecarol, 20 compresse g. 0,40... + 0 + 00 Valentini Prod. Farmac., Ro-| 2-11-1959 14.818 23-12-1961 

I ma, via degli Specchi, 3 
484! Colesan, polvere £, 100 soluz. sciropposa . . + Prodotti AVA del dr. A. Zizzini,| 29- 3-1952 6.194 21-12-1961 
Roma, via M. di Lando, 35 

4851 Jodoserina Ava, flacone 125 g. elisir. +4. Id. 30- 8-1952 6.919 21-12-1961 

486} Neurotonico Ava, flacone 125 g. elisit ...,.. Id. 7- 1-1953 7.374 21-12-1961 

487) Puerpan, flacone 130 g. (cat. idrargirica) 2 14, 20-11-1956 9.421/B | 21-12-1961 
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Us; P ? Data Numero Data 
3 CE SCEALITÀ: MEDICINADI DITTA E SEDE dr di dichiarazione 
w serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione | di riuuncia 
lé 
489] Anadifterall I, flale 1 x 1 Cc. + 1 x 0,5 cc.. . .j Istituto Sieroterapico Vacc. To-| 14-12-1959 2.137 16-12-1961 
k scano « Scelavo », Siena, via 
Fiorentina, 1 
490) .tnadifterall F, fiale 1 x 1 cc. + 1 x 0,5 ce. (cat) Id. 4- 1-1954 2.137/A | 16-12-1961 
491| Anaplasma, fialone 50, 100, 250 e 500 cc. . : 1A. 19- 6-1950 3.526 18-12-1961 
492| Anatetall I uso umano, fiala 1 ce. + fiala 0,5 ce. Id, 9- 2-1960 2.238 16-12-1961 
493| Caleiodyn Sclavo, 6 fiale x 5 cc. efedrina ({cat.); Id. 1- 3-1951 3.818 16-12-1961 
5 fiale x 10 ce. magnesiaco (cat.); 6 fiale x 5 cc, È 
magnesiaco (serie cat.) 
494; Cloramfen idrocortisone Sclavo, pomata g. 3 (cat.) Id. 13- 8-1958 5.033/F | 16-12-196E 
495} Cloramfen pomata oftalmica 1%, tubo.g. 3 (cat.) Id. 13- 8-1958 5.033/G | 16-12-1961 
496} Mostangina Sclavo, flacone 30 ce. gocce . . . Id. 14- 7-1954 9.141 16-12-1961 
497] K 15.Sclavo, 15 confetti. ./.060. 460460» Id. 21- 4-1960 15.581 16-12-1961 
498; Piogon, 6 fiale x 0,5 ce. tipo I (cat.); 6 fiale x 0,5 Id. 12- 4-1954 8.835 16-12-1961 
. ee. tipo II {cat.) a 
499; Siero antitetanico antitossina naturale, fiac. 20 cu. ld. 4-10-1955 10.009/A | 16-12-1961 
50.000 N.U.1, (serie) | 
500! Siero antitetanico antitossina iperdepurata, sirin- Id, 22-10-1957" 10.009/D | 16-12-1861 
ga da 3.000 UI in 5 ce. (cat.) 
501} Yecajod, 20 compresse g. 0,60 t. semplice; 20 com- Hd. 3-10-1949 2.501 -| 16-12-1961 
presse g. 0,60 t. sedativo (cat.) a , 
502} Tecajod, 10 supposte (cat)... -Id. 3- 3-1954 2.501/A | 16-12-1961 
503| Rescitensina Sclavo, 50 compresse mg. 0,25. . Id. 2- 3-1959 14.914 16-12-1961 
504; Siero antittifterico antitossina naturale, flacone td. 19-12-1956 11.198 16-12-1961 
20.000 UI1 in 20 ce. 
505] Siero antidifterico antitossina naturale, flacone 1a. 19-12-1956 11.198/3 | 16-12-1961 
40.000 UL in 20 cc. (Serie) LL... 
506! Siero antidifterico antitossina iperdepurata, fla- Id, 19-12-1956 11.198/B |} 16-12-1961 
- cone 20 ce. 20.000 U.I. (cat.) . 
507) Sicro antidifterico antitossina iperdepurata, fla- ld. 19-12-1956 11.198/D| 16-12-1961 
cone 4) ce, 40.000 U.I. (serie cat.) 
508; Fas Vaccino anticatarrale Sclavo, fiacone aerosol 1d. 30- 9-19659 5.414/A | 16-12-1961 
20 cc. (cat.) 
509 Vaccino antinfluenzale Sclavo, 1 fiala x 1 cc... ld, 2- 8-1957 12.875 16-12-1961 
510} Faccino antinfluenzale virus a Singapore, 1 fia- 1d. : 23- 9-1957 12.876/A | 16-12-1961 
la x 4 cc. (cat.) i 1 
511| Vaccino antinfluenzale virus a Singapore adsor- 1A. 23- 9-1957 12.875/B | 16-12-1961 
° dito, fiala x 1.cc. (cat.) 
512) Siero antiofidico, siringa 15 ce. siero (cat.). . . 14. . 8-11-1957 4.410/A | 16-12-1961 
o Ù ‘ 
513) Vaccino antipiogeno polivalente, 5 fiale x 2 cc. . 14, 27- 2-1956 10.904 - | 16-12-1961 
bi4| l'accino antistafilococcico, 12 fiale x 2 ce... . Id. 28- 4-1956 11.120 - 16-12-1961 
515! Solfo calcio, 6 fiale x 5 cc.; 5 fiale x 10 cc. (serie) | Cifa Farmaceutici di Sancio e.| 10- 7-1948 1.483 3- 2-1962 
dr. Canelli, Torino, via Cer- 
i vino, 68 
516! Artrolisina, fiale 6 x 11 ce. + 6 x 1cc, (serie), ,|Farmac. Opoatma, Torino, via) 3-11-1954 1.294 16-12-1961 
‘Massena, 60 : ” 
517! Tejovis, 10 fiale x ? cc.; 36 confetti (cat.); 20 com- Id. i 16-11-1950 4.129 16-12-1961 


f presse t. forte (cat.) 
518) Adivermal, 20 compresse bambini, 209 compresse]T, Effe. I. Istituto Farmacolo-| 23-11-1956 11.902 29-12-1961 


adulti (serie) gico Internazionale, ‘orino,| 23-11-1956 11.901/1 
via Monte Albergian, 25 
519 Ciclazol, 10 compresse x 0,50 g. . + + + + + .! Domus Sifca S. p. A., Soc. It.| 22- 2-1958 | "© —886 20-12-1961 


Concessioni Farm., Torino, 
corso :Regina Margherità, n. 
264 NE: 
520 Ciclazol, flacone g. 10 gocce (CAt.) è. è è è 00 Id. 22- 2-1958 886/A 7 20-12-1961 
B21| Ciclazol, 3.e 6- fiale x 1 cc. (cat.) . ...6. + + Id. 22- 2-1958 886/B 20-12-1961 
a Ciclazol efedrina, 10 compresse g. 0,50. +. +. è. + ld. 8- 2-1958 884 20-12-1961 
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x. d'ordine ‘| 


‘ Ciclazel efedrina, flacone 10 cc. gocce (cat.) . 


i Ciclazot efedrina, 3 e 6 fiale x 1 cc. (cat). . 
Deidrobil PP, 3 fiale x 3 ce. t. forte (cat.) . . . 
‘ Deidrobil, 3 fiale x 3 CC. (cat)... 
Deidrobil PP, 3 fiale x 5 cc. t. forte (serie). . 
Deidrebil PP, 2 fiale x 10 ce. 1. forte (serie) . . 
: Deidrobil PP, 3 fiale x 3 ce. t. normale (serie) . 
Deidrobit PP, 3 fiale x 5 cc. t. normale (serie) , 
Deidrobil PP, 2 fiale x 10 cc. t. normale (serie) . 
Deidrobil, 3 fiale x 5 ce. (serie) . . .. +... 
Deidrobil, 2 fiale x 10 cc. (seriè) . . .. . è.» 
Deidrobil beta, 80 confetti g. 0,50 (cat.) . . .. 
36: Tetryi, 6 fiale x 0 cc. da 0,20. dr Rei ni ai 
Antalgina, 10 compresse ,. LL. è00 0 + 0 0» 


an @ 
tO E 
NUO 


osi 
3 19 


(9,1 5 a a 


Neriol, fiacone 20 ce. SOUCe  . Lo. 0 0 0. + 
8'idrenofcdrina, 10 fiale Xx 1 CC... 60. +++ 


Calciosterina urto (uso veterinario), 1 fiala x 2 cc. 
(cat.; 

Calciosterina urto (uso veterinario), 1 fiala x 4 cc. 
{Serie cat.) 


541; Epidermolo sulfatiazolo, pomata 30 g. (cat.); pol 
(Apre aspenorta 2 do (car) 


542 Jodalene, Farone «0 290; 16 fiale x Te, 

543! Lactene V.P.P., 
| 

544; Neoton, flacone 200 g. sciroppo . . .. 0.» 


cat.) . 

flacone 150 g. (uso orale) . . 

545° Novasil, 6 fiale x 5 ce.; 5 fiale x 10 cc. (serie) . 

546 Mercol, 10 fiale x 2 00... e 
' 


547: Sangostop emostatico (uso veterinario), flacone 150 
| Ss orale (cat.) 

548. Sangostop emostatico (nso veterinario), 5 fiale x 10 
ice, (cat, intram. endov.) 


549 fanelmin, SV confetti LL .4 4 
550’ Citreigon, 60 pillole glutinizzate . +0... 


| 


Sol: Citreigon, 8 fiale x 3 cc. (CAL). 60000 00 è 
552: Cistocolin, 6 fiale x 3 Ce... 0... sl 
5 fla- 


654 


i 

! 
I Itewmatrina, flacone 60 ce. gocce (semplice); 
+i Artronal, 5 fiale x 10 ce. {cat.) LL... 


| cone 60 ce. gocce (cat. solforata) 
| 
i 


555| Bivitabiol (già Bivita), 3 e 10 fiale x 1 cc. da 15 
nz. 3, o e 10 fiale x 1 cc. da 15 mg. (serie) 20-50 


compresse mg, 5 (cat.) 


556! Neurosanina, flacone 100 g. (serie bambini), 20 con- 
fetti (cat.) 

557| Neurosanina, flacone g. 100 Lean 

558| Sferobiol, fiale 6 x 1 cc. 200.000 UI (cat.). . 

59| Sterobiol alcoolglicerico (già Divit urto Alcoolgli- 


cerico); flacone 5 cr. 500.600 Ul cat.) 
AGG Triesteril, 10 fiale x 1 cc. 


oi 


DITTA E SEDE 


Concessioni 


Domus Sifca S. p. A., Soc. It. 


Farm., ‘forino, 


corso Regina Marzherita, nu- 


mero 261 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 
Id. 
Id. 
1a. 
Id. 
la. 
ld. 
ld. 
Id. 


Saba, Torino, 


n. 21 
Id. 


via Salbertrand, 


corso Belgio, 86 


Ia. 


Id. 


Id. 


Ia. 
il. 
Id. 
Id. 
1A. 
Id. 


Id. 


Id. 
Unione 


Chimica Medicamenti, 
DIFME, Grugliasco 


(Torino), 


viu Sabaudia, 20 


Id. 
Id. 
Id. 


Istituto Chimico Biologico Trie- 


stino, 
Id. 


Id. 


Iù. 


Id. 
14, 


Id. 


Trieste, 


via Pallini, 5 


| Schiapparelli S. p. A., Torino,! 


Data Numneso 
di di 
registrazione | rogistrazione 
8- 2-1958 884/A 
8- 2-1958 884/B 
26- 2-1958 1.046/A 
26- 2-1958 1.046/B 
26- 2-1958 1.046/C 
26- 2-1958 1.046/D 
26- 2-1958 1.046/E 
26- 2-1958 1.046/F 
26- 2-1958 1.046/G 
26- 2-1958 1.046/H 
26- 2-1958 1.046/I 
26- 2-1958 1.046/L 
1- 2-1958 4.144 
21- 9-1949 2.281 
16- 5-1949 2.060 
19- 9-1955 10.393 
| | 
1- 8-1956 5.294/A 
I- 8-1956 5.294/B 
27-12-1951 5.725 
lo7z- 21952! 5.981 
28- 4-1954 8.902 
8- 5-1952 6.379 
11-10-1949 2.527 
22- 9-1951 5.308 
28- 3-1956 5.424/B 
28- 3-1956 5.424/C 
31- 3-1947 660 
18-11-1949 2.633 
30- 8-1952 2.633/A 
3- 9-1955 3.610 
13- 6-1951 5.019 
17-10-1957 |  13.088/B 
13-12-1948 1.163 
30- 7-1953 
23- 2-1952 3.811/A 
4- 9-1950 3.811 
7-11-1961 1.161/B 
16- 5-1950 1.161/A 
20- 1-1955 9.664 


Data 
dichiarazione 
di vinuncia 


20-12-1961 


20-12-1961 
20-12-1961 
20-12-1961 
20-12-1961 
20-12-1961 
20-12-1961 
‘20-12-1961 
20-12-4961 
20-12-1861 
20-12-1961 
20-12-1961 
20-12-1961 
30-12-1961 


30-12-1961 
20-12-1961 


24-11-1961 
24-11-1961 
24-11-1961 


20 12 1961 
21-12 1961 
21-12-1961 
21-12-1961 
21-12-1961 
24-11-1961 


24-11-1961 
21-12-1961 


20-12-1961 


20-12-1961 
27-12-1961 
20-12-1961 


28-12-1961 


28-12-1961 
28- 7-1961 


28-12-1961 


28-12-1961 
28-12-19C1 
28-12-1961 


28-12-1961 
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estipen, fiala 500.000 UI + solvente (serie) , Istituto Chimico Biologico Trie-. 17-12-1957 12.641/2 28-12-1961 
stino, Trieste, via Pallini, 3 
estipen, flacone 1.000.000 UI + solvente (serie) Id, 10- 9-1958 12.641/3 | 28-12-1961 
mecor, 3 fiale x ? cc. | Id. 6- 5-1957 12.529 28-12-1961 
lecortil (già Colecortene), 4 fiale x 2 cc. adulti; SATS TLaboratorio Farmaco; 28- 2-1958 13.608 30-12-1961 
fiale x 1 cc. bambini (serie) Biologico, Venezia Mestre, | 28- 2-1958 13.608/1 
via Grazioli, 2 
gestrolo (uso veterinario), 2 fiale x 5 cc. Id. 30- 8-1952 6.963 30-12-1961 
cidene (cià Isocidina), 50 compresse mg, 25 Id. 9-10-1952 7.145 30-12-1961 
vambini; 00 compresse mg. 50 adulti (serie, 11-10-1954 
nocalciol, 10 fiale x 2 cc.; 10 fiale x o cc. (serie); ld. 4- 2-1950 2.973 30-12-1961 
fiale x 10 cc. (serie) 
mocalciol arsenicale magnesiaco, 5 fiale x 10! Td, 6- 5-1950 2.973/A, 30-12-1961 
c. (cat.); 10 fiale x 5 cc. (serie cat.) 
ogeno, flacone 120 ce. (cat. bambini) _, . . Td. 10-12-1957 13.399/A. 30-12-1961 
ogeno, flacone 120 cc. sciroppo qa. 10-12-1957 13.398 30-12-1961 
rocimal (uso veterinario), 6 fiale x 10 cc. 6 fia- Id. 14- 3-1952 6.117 30-12-1961 
e x 2 cc. (serie) 
vo Furofanil, 5 fiale x 5 cc. +. dd. 31-10-1951 5.433 30-42-1961 
t 
vo Furofanit, 20 compresse g. 0,:0 (cat.) % dd. 21-10-1953 5.438/A 30-12-1961 
rfosfal, fiacone 120 cc. sciroppo e Id. 27- 4-1956 11 116 30-12-1961 
amina A Sais, 3 fiale x 1 cc. 120.000 LI A Ta. 29-10-1952 7.202 30-12-1961 
amina B? Sais, 6 fiale x 2 cc. atei Id. 29-10-1952 7.204 30-12-1961 
amina Bb Sais, 3 fiale x 2 cc. è 0. Td. 28-10-1952 7.205 30-12-1961 
amina E Sais, 3 fiale x 1 cc. da 30 me. i Id. 24- 9-1952 7.086 30-12-1961 
amina H1 Sais, 5 fiale x 2 ce. diro Id. 1- 9-1952 6.972 30-12-1961 
‘amina K Sais, > fiale x 2 cc. da 30 ms. . Id. 15- 9-1952 6.995 30-12-1961 
'amina PP Sais, 6 fiale x 2 co. P Id. 26- 8-1952 6.955 80-12-1961 
fril, 3 fiale x 5 ce.; 3 fiale x 1 cc. (serie) S.L.F Stab, Italiano Farmacen-  8- 4-1959 | 14.860 | 20-12-1961 
tico Opoterapico  Biologieo,: 
Verona, via Marsala, 31 
cical, 10 fiale x 50000 L00066 0600 Id. 7- 6-1960 17 495 20-12-1961 
I 


RETTIFICHE ALL'ELENCO DELLE SPECIALITA” MEDICINALI REGISTRATE 


(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 23 febbraio 1052) 


95, n. 1360 Streplo Longorillina lessasi Sfrepto Longocillina. 


£ 
0 
pas 


25, n. 1341 Spimasol Stilbestrolo Polivalente ley Spumosal Stitbestrolo Poliralente. 


= = T__——t— —_ ____..__=LT«< ©_"=—=TEw];wxE€:.tT: o TW Tee“, 


FMINARI UMBERTO, direttore SANTI RAFFACLE. gerente 


(9152085) Lioma Istituto Poligrafico dello Stato G. GC. 


